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7i                                         ENCYCLOPÉDIE CHIMIQUE
Les lames de charbon séjournent dans cette étuve environ quatre jours, au bout desquels elles sont défournées et passent dans un four à réverbère. Mais, auparavant, on réunit un certain nombre de lames de façon à former un bloc de section carrée.
L'adhérence des lames s'obtient par un procédé qui est le secret de l'usine. Le bloc formé est placé dans une auge en fonte et entouré de poussier de Charbon. C'est cette auge pleine qui est introduite dans le four à réverbère à l'aide d'un levier coudé suspendu par une chaîne à une poutre du plafond et
reposant sur un galet qui roule sur un rail porté par un chariot. Le croquis ri-dessous donne un aperçu de cet appareil qui est une sorte de brouette.
il y a à Froges deux fours accolés et un troisième isolé. Les dessins représentent ce four sur deux de ses faces.is qu'actuellement la brasque est également abandonnée comme étant inutile.
